AN DUNIKOWSKI 


Dyrektor b. Miejskiej Izby Obrachunkowej w Krakowie, odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, członek Stow. „Samop. Doraznej“ 


urodz. 10 IX 1883 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 16 lutego 1956 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 20 bm. o godz. 11, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

żona, synowie, synowe, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 22-go bm. o godzinie 8-mej rano 
w kościele parafialnym św. Szczepana. 
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